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scbraube zwiscben A und 0 geben natiirlicb durch einen
passenden Scblitz des Robres R Der unterste drebbare
Ring und der Zapfen \ (urn 90 Gf-rad yerdrebt v\) der un-
tersten beweglicben Robre F^ tragen, ebenfalls genau wie
in Figur 12 und 13, zwei Centrifugalregulatoren: ebenso
oben. An dem Zapfen u (oder u', letzteres stellt eine
um 90 Grrad yerdrebte
Lage dar) des mittleren
drebbaren Ringes E und
v des mittleren beweg-
licben Robres F aber ist
ein anders bescbaffe-
ner Oentrifugalregulator
befestigt. Die Centri-
fugalregulatoren sind in Figur 14 in zwei Lagen punktirt.
Der mittlere derselben tragt yiermal so grosse Massen und
die Arme, welcbe die Massen tragen, sind senkrecbt an den
Armen des ParaUelogramms befestigt. (Siebe Figur 16, wo
immer gleicb punktirte Linien ein fest yerbundenes System
yon Stangen darstellen.) Bei Annaberung der Zapfen
nabern sicb daber die Massen der Axe. Zapfen u gebt
natiirlicb durcb einen Scblitz des Robres F. Man siebt
leicbt, dass dieser Mecbanismus so bescbaffen ist, dass rs
abnimmt, wenn rx und r2 wacbsen, und zwar erfullt er die
Bedingung:

Durcb Senken der centralen Stange wird r^ daber aucb C
yergrossert, obne dass B und A sicb andern. Dies ent-
spricbt der Vermebrung des wecbselseitigen Induktions-
coefficienten; also, wenn die obere und untere Robre zwei
Stromkreise darstellen, der Annaberung derselben. Auf
zwei andere Antriebspunkte, durcb welcbe die Selbstinduk-
tionscoefficienten geandert werden konnten, wurde yerzicbtet.
An der oberen und unteren Robre ist je ein borizontales
Zabnxad, an der mittleren sind mittelst der Scbrauben p
zwei Stangen P befestigt, welcbe je ein yertikales Zabnrad
tragen. Die vertikalen Zabnrader greifen mit einer koni-
scben Verzabnung in die beiden borizontalen Zabnrader ein.ebenfalls am Stabe befestigten Stift 3
